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© 12-Sender-Speicher mit freiem Zugriff und automatischer Suchlauf für UKW-Empfang 











Der Accuphase T-107 erzielt hervorragende Klangtreue und Stabilität, ı 
Technik, einschließlich eines neu entwickelten DGL-Detektors mit 
sorgfältig gewählten IF-Filtern mit linearer Phase und dem neuesteı 



























Im Rahmen des technischen Fortschritts ver 4 ung schnell zu verändern, einfach die Taste 
stärkt sich der Trend zum Tuner mit elektronischer d M gedrückt halten. Wenn automatische Senderwahl 
Absttimmung anstelle des konventionellen eingestellt ist, sucht der tuner bei jedem Drücker 
Drehkondensators. Die elektronische Abstimmung y ) > der aufwärts/Abwärts-Taste (UP/DOWN) den 
егт! höhere Abstimmpräzision, erlaubt Das hochpräzise elektronische Tuning-System nächsten Sender auf und hält ihn fest 
indirektes Abrufen vorprogrammierter Sender: des T-107 empfängt die gewünschten Signale mit Eingestellte Sender werden mit quarzgesteuer 
frequenzen und bietet hohe Trittfestigkeit auarzgesteuerter Präzision innerhalb eines beacht: ter Präzision festgehalten. Dadurch ergibt sich 
Der Accuphase T-107 ist ein hochentwickelter lich genauen Bereichs von 0,002%. Außerdem stabiler UKW-Empfang mit minimaler 'errung. 
UKW-Stereo-Synthesizer mit hervorragender wird durch akustische Rückkopplung fast kein Dank einer Back-up-Batterie werden die 
Klangtreue und Signalstabilität, die auf der fort Mikrofonie-Elfekt und kein Rauschen erzeugt. Da: dereinstellungen auch nach dem Ausschalten des 
schritlichsten Technik von heute beruht. Dazu bedeutet, daß die eingestellten Kanalfrequenzer Geräts bewahrt 
gehört. elektrönische PLL-Senderwahlschaltung mit minimaler Verzerrung an der Stelle der һӧсһ 











еіп Differentialgewinn-Lineardetektor (DGL), der sten Empfindlichkeit fast ohne ` Pre / ЕНЕ! А 
die Zeitverzögerung von superschnellen C-MOS Abwandern im Laufe der Zeit oder durch Temper. IN М i ISFR 
ICs für verzerrungsarmen Empfang einsetzt, ein aturschwankungen festgehalten werden könner JRCH 2 A GE 





resonatorgesteuerter Stereo-Dekoder mit fort Zur leichten Ablesbarkeit wird ein störungsfreie 
schrittlichem Design und ein qualitativ hochwerti digitales Frequenzdisplay eingesei 
ger Audio-Frequenz-Verstärker für verbesserte Bei jedem Tuner ist die Eingang 






stufe praktisch 



































Klangqualität. Das war eine Menge technischer TZE UND das "Herz" des Geräts. Sie hat mehrere kritische 
Terminologie — die aber für Sie einfach bedeutet U Funktionen — Aussuchen des Eingangssign: 
daß der T-107 nicht nur leicht zu bedienen ist und F Verstärkung desselben und Erzeugung und 
ein distinktes Design hat, sondern auch stabile я Weiterleitung des Mittenfrequenz-Signals zum De 
Leistung, hohe Zuverlässigkeit und sauberen Klang Die Tip Voreinstellung tektor. Die auslegung der eingangsstufe bestim 
bietet, der durch die modernste Accuphase von 12 verschiedenen UKW-Sendern, von denen Iso die Eingangsemplindlichkeit und Interfere 
Technologie erzielt wird jeder sofort auf einfaches Antippen hin eingestellt tigkeit des tuners und spielt somit die Haup 
Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie werden kann. Die Sender können auch manuei rölle bei der Erzielung der Klangleistung de 
sich, und hören Sie Musik, wie Sie sich wünschen. durch Drücken der Aufwärts/Abwärts-Sender Tuners. Der T-107 verfügt іп der eingangsstufe 
mit dem T-107 wahltasten (UP/DOWN) eingestellt werden, die die über zweifache Abstimmschaltungen und einen 
Frequenz in 50-kHz-Schritten heben/senken (100 gesteuerten Puffer-Verstärker, wodurch die 
kHz in Nordamerika und anderen nicht terdrückung der HF-Intermodulation bedeutend 
europäische Läudern). Um die Frequenzeinstel verbessert wurde 
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Die interne Anordnung des T-107, das 
Ergebnis der fortschrittlichsten Radiofre- 
quenz-Techniken. Die Schaltkreise, die 
jeweils aus Hochräzisions-Teilen bestehen, 
hochintergrierte ICs usw. sind klar nach 
Funktion auf einer einzigen Schaltplatine 
geordnet angebracht. 


terstützt durch justierfreie elektronische 


oher Stabilität und niedriger Verzerrung, 
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3). Auf diese A 
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38-Hz-Trägerwelle synchronisiert sind, erforder 
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© LEISTUNGSGARANTIE: 
Alle technische Daten der Accuphase-Produkte 
sind gemäß Angabe garantiert 


UKW-EMPFANGSLEISTUNG (MONO) 


9 Frequenzbereich: 87.5- 108.0 MHz 
Empfindlichkeit: 
Nutzbare Empfindlichkeit 11 dB! (HF) 
50 dB Emplindichketsschwelle 17 dB! (IHF) 
9 Stehwellenverhältnis: 1.5 
> Rauschabstand bei 80 dBf: 
90 dB (A-bewertet) 
© Gesamtklirrlaktor: 
Бе Einstellung des Trennschärfeschalters auf 
NORMAL” 80 В! Eingang bei +75 kHz Hub: 
20Hz 1000н: 1000 Hz 
оо» 004% 004% 
 Intermodulationsverzerrung: 
nicht mehr als 0,01% (Antenneneingang ВО dBf 
#75 kHz Hub, 14 kHz und 15 kHz = 11) 
9 Frequenzgang: 
+0, —1.0 dB. 10 Hz bis 16.000 Hz 
 Trennschärfe: (IHF) 
bei Einstellung des Trennschärfeschalters auf 
"NORMAL "NARROW" 
Wechselkanal 7098 — 100 dB 
Масһраҝапаі ВВ — 30 dB 
9 Gleichwellenselektion: 1.5 08 
© HF-Intermodulation: 80 d8 
© Nebenwellenselektion: 100 dB 




















 Spiegelselektion: 80 18. 
© MW-Unterdrückung: 

80 dB. бе! 65 dB! Eingang 
© Hilfsträgerproduktverhäitnis: 70 05 
© SCA-Unterdrückungsfaktor: 80 JB 
5 Ausgang: 

1.0 Volt. bei +75 kHz Hub 


STEREO-EMPFANGSLEISTUNG 


© Empfindlichkeit: 
40 dB-Empfndlichkeitsschwell 
50 d8-Empfindlichkeitsschwei 
© Rauschabstand bei 80 dB: 
85 dB (A-bewertet) 
© Gesamtklirrfaktor: 
be, Einstellung des Trennschärfeschalters auf 
NORMAL” 80 dB! Eingang bei +75 kHz Hub 
20Hz 10002 10000 He 
объ oos% 008% 
© Intermodulationsverzerrung: 
nicht mehr als 0.03% (Antenneneingang 80 dB! 
#75 kHz Hub) 
© Frequenzgang: 
+0. -1.0.dB, 10 Hz bis 16.000 Hz 
 Stereo-Kanaltrennung: 
он; 1000Hz 10000 Hz 
юв 5008 4008 
 Stereo- und 
GeraüschsperreAnsprechschwelle: 20 281 


GEZ 
e 37.08 








© Netzschalter 
© Ausgangspegelreglar 

© Spitzenhub/Mehrwegempfang-Anzeige 

О Feldstärkeinstrument 

© Stereoanzeige 

© Digitales Frequenzdisplay 

© Sendereinstelltaste 

© Meßfunktions-Wahlschalter 

© Dämpfungsschalter (für UKW-Zwischensenderrauschen) 
© UKW-Multiplex-Rauschfilter 

© Whalschalter für UKW-Trennschärte 

© Festsendertasten 

© Sender-Speichertaste 

© Abstimmungsbetriebsart-Wahlschalter 


ALLGEMEIN 


© ANTENNENEINGANG: 
UKW: 75 Ohm, asymmetrisch(mit symmetrischem 
300-Ohm-Umtormer) 
© ABSTIMMSYSTEM: 
Synthesizer mit phasenstarrer Quarzregelung 
Sendervorwahlmit direktem Zugri zu 12 Sendern 
© FM-DETEKTOR: 
DGL-Detektor (DitferantialgewinnLineardetektor) 
© EMPF.ABSCHLUBIMPEDANZ: 
FIXED: 200 Ohm 
VARIABE max 1.25 kOhm 
© MESSGERÄT: 
Mehrwegempfang/Spitzenhub (umschaltbar) 
© HALBLEITERBESTÜCKUG: 
16 Trs. 2 FETs 22 ICs, 59 Dis. und 18 LEDS 
= STROMVERSORGUNG UND 
LEISTUNGSAUFNAHME: 
Kompatibel für Betrieb mit 100/117 V und 220/240 V 
bei 5060 Hz 
9 Berbrauch: 
12 Watt 
$ ABMESSUNGEN: 
445 mm (Breite), 107 mm (Gesamthöhe). 330 mm 
(Tiete) 
© GEWICHT: 
5.8 ко (netto), 9,8 kg (brutto) 
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